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单 克隆 抗体 在 不 同 保存 条 件 下 的 稳定 性 
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摘 要 


试验 了 组 织 培养 上 清 中 的 单 克隆 抗体 在 不 同 保 存 条件 下 的 稳定 性 ， 结 果 发 
现 ，《1) 培养 上 清 冻 干 后 ，45C 下 保存 6 个 月 仍 相 当 称 定 : 《2) 培养 上 清 
加 或 不 加 NaNs， 在 4°C 或 - oe 和 如果 培养 上 清 保持 无 菌 的 话 ， 
驱 定 性 也 是 令 人 满意 的 。  : , es Mw 


应 用 杂交 痪 技术 获得 的 单 克隆 抗体 ， 不 仅 具 有 高 度 的 均一 性 和 专 一 性 ， 而 且 可 以 大 
规模 生产 。 目 前 ， 单 克隆 抗体 除 广 泛 用 于 各 种 基础 研究 外 ， 正 逐 步 替代 常规 的 免疫 血 
清 ， 以 提高 检测 方法 的 敏感 性 ， 使 诊断 试剂 标准 化 。 因此 ， 作 为 一 种 用 途 非 常 广泛 的 生 
物 试剂 ， 其 活力 的 稳定 性 是 人 们 十 分 关注 的 问题 。 至 今 ， 有 关 这 方面 的 报道 甚 少 ， 
Goding (1980) 曾 简单 地 讨论 过 这 方面 的 问题 ， 但 缺乏 系统 数据 ， 王 世 中 等 〈1983) 最 
近 试 验 了 了 加热 和 pH 对 单 克 泣 抗体 活性 的 影响 。 本 文 入 报告 我 们 用 自己 制备 的 抗 脊 崩 灰 
质 类 工 型 病毒 单 克隆 抗体 《 郭 仁 等 ，1982) ， 试验 了 不 同 保存 条 件 对 培养 上 清 中 单 克隆 
抗体 稳定 性 的 影响 。 

SA Re a Dy 
别 用 3 种 方法 保存 ，， 

1, 洪 二 保存 ， 将 细胞 系 24B,、 34B, ,的 培养 上 清 ， 按 1 豪 升 量 分 装 在 安 虞 内， 一 部 
分 照常 规 免疫 血清 冻 于 法 进行 冷冻 干 娩 后 ， 置 4"C 下 保存 另 一 个 作 证 全 和 直 
接 封口 后 ， 置 4 "C 下 保存 。 

2. 加 NaN ,保存 ;, 在 细胞 系 34B;、 34D, 的 培养 上 浅 内 ， 加 入 NaNs, 使 其 最 终 浓度 
为 含 NaN。0.1%， Rs 一 部 分 小 入 时 40 下 保存 另 一 部 分 置 -20°C 
下 保存 。 - 一 一 

3. 直 接 保 存 ， 将 细胞 系 34B,、34D。 人 不 作 任 和 有 处 理 过 近江 
分 装 小 管 府 分别 置 4:°0Q 和 -202 下 保存 。 De a 
 …， 御 隔 一 定时 间 《2 一 6 个 肯 ) y 2 
肾 细 胞 培养 管 上 ， 用 常规 CPE 法 , :测定 嘱 和 抗体 的 痪 价 ， RU 
”本 文 1983 年 F 月 1T 月 收 到 ， 1984 全 入 所 氏 人 下放 ER 
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抗体 的 稳定 性 。 所 得 结果 见 表 1 和 表 2 。 

表 1 结果 表明 ， 博 养 上 清 中 的 单 训 隐 抗 体 经 冻 干 处理 后 ， 其 抗体 效 价 不 发 生变 化 ， 
即使 在 4 "C 下 保存 6 个 月 ， 洪 干 制剂 的 效 价 仍 很 稳定 。 这 说 明 ， 单 克隆 抗体 可 以 与 常规 
免疫 血清 一 Ri 
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六 体 。 | 名 在 昌 阅 (有 ) 未 冻 于 上 济 抗体 效 份 | 
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ee SD 仙人 二 二 考生 
还 论 加 不 加 NaN,s .在 一 年 半 前 船体 内) 除 汪 了 Ds 的 上 清 加 NaN$ 后 1 4.°6 保 存 18 个 月 抗 
-出 嫂 价 有 下 降 赵 势 外 ,在 其 它 条 位 下 v 者 洪 册 现 效 价 及 降 的 现象 。 这 说 明 ， 培 状 土 清 中 
的 单 克隆 抗体 只 要 保持 无 菌 ， 不 经 任何 处 理 , 在 普通 冰箱 内 至 少 可 以 稳定 地 保存 1 一 1.5 
年 。 另 外 ， 我 们 观察 到 ，0.1% 浓 度 的 NaNs 对 测定 用 细胞 有 一 定 毒 性 作用 ， 当 抗体 效 价 
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低 于 1:80 时 ， 会 干扰 测定 结果 。 因 而 ， 我 们 认为 ， 上 只 要 严格 掌握 培养 上 清 的 无 菌 处 理 条 
件 ， 起 防腐 作用 的 NaNs 以 不 加 为 好 。 

Goding 认 为 ， 在 4°C 下 保存 含 0.1% NaN ,的 培养 上 清 ， 抗 体 非常 稳定 。 我 们 经 一 年 
半 的 保存 城 验证 豚 ， 在 '4“C 和 - 20<C 下 无 姜 的 培养 上 浅 不 经 任何 处 更， 抗体 出 很 称 定 ， 
培养 上 清 的 汇 富 制剂 ;经 阁 个 月 4c0 保 存 后， 也 很 稳定 。 荆 革 能 是 让 于 增 养 上 消 中 存在 
的 杂 蛋 白 《 主 要 来 自 培养 液 中 的 牛 血清 ) 对 单 克隆 抗体 的 活性 具有 保护 作用 的 结果 。 用 
含 牛 血清 培养 约 汕 各 单 吉隆 抗体 ， 虽 然 给 单 克 陵 括 体 的 纯化 步 鲫 带 来 一 定 笋 秆 ，. 但 由 于 
这 种 培养 方法 容 萄 成 功 ， 而 且 , : 磁 蛋 白 的 存在 对 乱 大 多 数 应 办 来 说 并 死 仿 碍 。 还 对 抗体 
活性 起 稳定 作用 。 可 见 ， 用 杂交 冯 培 养 上 清 作 为 单 克 计 抗体 试剂 ， 其 实用 价值 是 十 分 明 
昌 的 。 
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STABILITY OF MONOCLONAL ANTIBQDIES STORED 
ON DIFFERENT CONDITIONS 
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Stability of monoclonal antibodies in culture supernitants ‘stored on “different 
conditions were tested。 The results as ollO wine (1)The lyophile spls al of 
culture fluid, which were kept at 4°C for 6， monthesy are extremely stable, 

(2) The culture supetrnatants with.or withomt 0.1% NaNay :which. were kept 
at 4°0 or ~ 20°C for 18 muhthes, are satisfactory if they are'sterilization, +. 
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